07-23,  tisdag ,_Sundsvall_(TT) ,_nr_19 

En  'spökbomb'  observerades  av  två  fa- 
miljer i norra  Sverige  vid  19.30-tiden 
i fredags  kväll*  rapporteras  det  nu.  De 
såg  en  silverglänsande  ljusstrimma  på 
ungefär  50  meters  höjd.  De  kunde  följa 
den  med  blicken  under  ungefär  10  sekun- 
der. Därefter  exploderade  den  och  föll 
ned. 


